200    II. Der erste und zweite Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie. Im Carnotschen ProzeB, Fig. 70, gilt allgemein
oder
worin Qi die   auf   der oberen Isotherme zugefiihrte,   Q2 die auf der unteren   Isotherme   abgeleitete   Warme   1st.     Bezeichnet   man   die
~~~
mit S± und $2  (ohne  dadurch ihre etwaige
Quotienten ~~~ und -
-*1                -*2
Identitat mit der Entropie vorwegzunehmen) und tragt diese Werte als Abszissen zu den Temperaturen T± und T2 der zugehorigen Iso-thermen auf, so erhalt man die zwei Punkte B' und Cf in Fig. 70 a,
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durch deren Verbindungslinie zusammen mit den Wagrechten B'A' und C'D' das Eechteck A'B'CrD' gebildet wird. Die unter A'B' liegende, bis zur Abszissenachse reichende Flache ist gleich 8^-T^ also auch gleich^, die unter C'D' liegende Flache JSr2-272 = (J)3. Das Kechteck A'B'C'D' selbst ist also gleich Q^ — Q3, d. h.-gleich der beim KreisprozeB geleisteten Arbeit im WarmemaB. Welche Form nun auch das Druckvolumendiagramm haben mag, so bleibt doch die Form der Fig. 70 a und, falls Q^ und Q2 die gleichen sind, auch ihre GroBe die gleiche j;wie wenn der Carnot-ProzeB mit Gasen durchgefiihrt wird, bei denen Fig. 70 a das Entropiediagramm des Kreisprozesses darstellt.it dem Wasserstoff-thermometer verglichenes Platin-Widerstandsthermometer.
